FLORENCYA KLEIN 


wdowa po majstrze stolarskim 


przezywszy lat 68, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramen- 
tami zmarła dnia g grudnia 1912 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. Io przy ulicy Retoryka nastąpi we środę d. ll b. m. 
o godz. 3 po pol, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd stroskana 
rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiczność. 
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Caklad pogrzebowy „Goncuróla” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


